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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग ) 
(विदेष व्यापार महानिदेषालय ) 

___ अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018 

सं. 03 / 2015 - 2020 
विषयः आईटीसी (एचएस), 2017 - अनुसूची - I ( आयात नीति ) के अध्याय 90 के एक्जिम कोड 9022 के तहत आयात 

नीति की शर्तों में संषोधन । 

का . आ . 1603( अ). - समय - समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति , 2015 - 2020 के पैरा 1. 02 और 
2. 01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017 - अनुसूची - I ( आयात नीति ) के अध्याय 90 के एक्जिम कोड 
9022 के तहत निम्नलिखित मदों की आयात नीति की शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है: 
| एक्जिम कोड मद विवरण नीति नीतिगत षर्त | संषोधित नीतिगत शर्त 
9022 12 00 परिकलित मुक्त 

एईआरबी से पूर्व विनियामक मंजूरी सहित परमाणु 
टोमोग्राफी 

उर्जा अधिनियम , 1962 और उसके तहत बनायी 
उपकरण 

गई नियमावली के अधीन आयात की अनुमति है । 
9022 14 10 एक्स - रे 

| नैदानिक चिकित्सा नैदानिक चिकित्सा एक्स - रे उपकरण आईएस 
जेनरेटर और एक्स - रे उपकरण | 7620 (भाग - 1) के अनुरूप हो । एईआरबी से पूर्व 
उपकरण ( गैर 

आईएस 7620 विनियामक मंजूरी सहित परमाणु उर्जा अधिनियम , 
संवहनीय ) 

( भाग - 1) के अनुरूप | 1962 और उसके तहत बनायी गई नियमावली के 
हो । 

अधीन आयात की अनुमति है । 


मुक्त 
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9022 14 20 


संवहनीय मुक्त । नैदानिक चिकित्सा नैदानिक चिकित्सा एक्स - रे उपकरण आईएस 
एक्स - रे मशीन 

एक्स - रे उपकरण | 7620 (भाग - 1 ) के अनुरूप हो । एईआरबी से पूर्व 
आईएस 7620 विनियामक मंजूरी सहित परमाणु उर्जा अधिनियम , 
( भाग -1 ) के अनुरूप 1962 और उसके तहत बनायी गई नियमावली के 
हो । 

अधीन आयात की अनुमति है । 
एक्स - रे ट्यूब । मुक्त 

एईआरबी से पूर्व विनियामक मंजूरी सहित परमाणु 
उर्जा अधिनियम , 1962 और उसके तहत बनायी 
गई नियमावली के अधीन आयात की अनुमति है । 


9022 3000 


9022 90 10 


एक्स - रे वाल्व । 


मुक्त 


9022 90 20 


मुक्त 


विकिरण 
उत्पादन यूनिट 


एईआरबी से पूर्व विनियामक मंजूरी सहित 
परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 और उसके तहत 
बनायी गई नियमावली के अधीन आयात की 
अनुमति है । 
एईआरबी से पूर्व विनियामक मंजूरी सहित 
परमाणु उर्जा अधिनियम , 1962 और उसके तहत 
बनायी गई नियमावली के अधीन आयात की 
अनुमति है । 
एईआरबी से पूर्व विनियामक मंजूरी सहित 
परमाणु उर्जा अधिनियम , 1962 और उसके तहत 
बनायी गई नियमावली के अधीन आयात की 
अनुमति है । 


9022 90 30 


विकिरण बीम | मुक्त 
डिलीवरी यूनिट 


2. इस अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी ( एचएस ), 2017 – अनुसूची - I ( आयात नीति ) के अध्याय 90 के एक्जिम कोड 
9022 12 00 , 9022 14 10 , 9022 14 20, 9022 30 00, 9022 90 10 , 9022 90 20, 9022 90 30 के अंतर्गत विकिरण उत्पादन 
संघटकों का आयात अब से एईआरबी से पूर्व- विनियामक मंजूरी के अध्यधीन होगा । 

[ फा . सं . 01 / 89 / 180 / 53 / एएम - 01 / पीसी - 2( क ) / वॉल्यूम - II / ई - 2270 ] 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेषक , विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th April , 2018 

No . 03 / 2015- 2020 
Subject: Amendment in import policy conditions under Exim Code 9022 of Chapter 90 of ITC (HS), 2017 , 

Schedule - I (Import Policy) . 

S .O . 1603( E ). — In exercise of powers conferred by Section 3 of FT ( D & R ) Act , 1992 , read with paragraph 1.02 
and 2 .01 of the Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 , as amended from time to time, the Central Government hereby amends 
the import policy conditions of the following items under Exim Code 9022 of Chapter 90 of ITC (HS), 2017 , Schedule - I 
( Import Policy) as under : 
Exim Item Description Policy Policy 

Revised Policy Conditions 
Code 

Conditions 
9022 1200 Computed 

Imports are permitted subject to Atomic Energy Act, 1962 
tomography 

and Rules thereunder including prior regulatory clearance 
apparatus 

from AERB. 
9022 14 10 X - ray generators Free Diagnostic Diagnostic Medical X - Ray Equipment must conform to 
and apparatus 

Medical X - | IS 7620 ( Pt 1) . 


Free 
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(non -portable ) 


1 ) . 


9022 14 20 


Free 


Portable X - ray 
machine 


Ray Equipment 
must conform Imports are permitted subject to Atomic Energy Act, 1962 
to IS 7620 (Pt and Rules thereunder including prior regulatory clearance 

from AERB . 
Diagnostic Diagnostic Medical X - Ray Equipment must conform to 
Medical X - 

IS 7620 (Pt 1 ). 
Ray Equipment Imn 

Imports are permitted subject to Atomic Energy Act, 1962 
must conform and Rules thereunder including prior regulatory clearance 
to IS 7620 

from AERB. 
( Pt 1) . 


9022 30 00 


X - ray Tubes 


Free 


Imports are permitted subject to Atomic Energy Act, 1962 
and Rules thereunder including prior regulatory clearance 
from AERB . 


9022 90 10 | X - ray valves 


Free 


Imports are permitted subject to Atomic Energy Act, 1962 
and Rules thereunder including prior regulatory clearance 
from AERB . 
Imports are permitted subject to Atomic Energy Act, 1962 
and Rules thereunder including prior regulatory clearance 
from AERB . 


9022 90 20 


Free 


Radiation 
generation units 


Free 


9022 90 30 | Radiation beam 

delivery units 


Imports are permitted subject to Atomic Energy Act, 1962 
and Rules thereunder including prior regulatory clearance 
from AERB . 


2 . Effect of this Notification : Import of radiation generating components under Exim codes 9022 12 00 , 9022 14 10 , 
9022 14 20 , 9022 30 00 , 9022 90 10 , 9022 90 20 and 9022 90 30 of Chapter 90 of ITC (HS), 2017 , Schedule – I (Import 
Policy ), hereinafter, will be subject to prior regulatory clearance from AERB” . 
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ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade 
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